Inz. KONSTANTY 


Prus WISNIEWSKI 


emer. inspektor b. Dyrekcji Robot Publicznych 


przeżywszy lat 73, po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 czerwca 1941 r. w Bronowicach Wielkich. 


W środę dnia 11 b. m. o godzinie 9 rano odbędzie się wyprowadzenie zwłek z domu żałoby do kościoła parafialnego 
w Bronowicach Wielkich, a po odprawionym nabożeństwie żałobnym przy zwłokach nastąpi eksportacja na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


O czym zawiadamiaja 


żona, dzieci, wnuki i rodzina. 


ZAKŁAD „CONCOR DIA” 


POGRZEBOWY ORUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
kz ZW wię A 


Kraków. pi. Szczepański 2. Teleton 103-391 


